Zygmunt Maciej 2 im. Jaxa z Roznowa 


ROZEN 


przeżywszy lat 49, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 8. stycznia 1914. roku. 


W ciężkim smutku pozostałe matka i siostra zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 

Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu żałoby 

L. 23 przy ulicy Nowowiejskiej, które odbędzie się w niedzielę dnia Il. b. m. o godz. 
5. po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek d. 12. b. m. o godz. 9. rano w kościele OO. Zmartwychwstańców. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowić. Orukarnia Żwiązkowa w Krakowie. 


